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Zemja 


Zemja jo planet slyncu tsesi nejblisy. Ma radius 6378 km a 
wolumen 1.0832073xl0 12 km 3 . Temperatura se tu pogibujo wot 
-89 °C do 57.7 °C a sisc na morskeju glazinje jo 101.3 kPa. 



Zemja 
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